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वाणिज्य मंत्रालय 


अधिसूचना 


से प्राप्त होंगे , केन्द्रीय सरकार विचार करेगी । उक्त प्रारूप 
नियमों की बाबत कोई आक्षेप या सुझाव करने देने के लिए 
इच्छुक कोई व्यक्ति , सचिव , वाणिज्य मंत्रालय , उद्योग भवन , 
नई दिल्ली को ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर केन्द्रीय 
सरकार के विचारार्थ उन्हें भेज सकेगा । 


नई दिल्ली , 29 नवम्बर , 1995 


प्राय नियम 


1 . संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : ( 1 ) इन नियमों का 
संक्षिप्त नाम चाय बोर्ड ( हानि अपलिखित करना ) नियम , 
1995 है । 


सा . का नि 765 ( अ ) . - - निम्नलिखित प्रारूप नियम 
जिन्हें केन्द्रीय सरकार , चाय अधिनियम , 1953 ( 1953 का 
29 ) की धाग 19 की उपधारा ( 2 ) के वर ( अक ) 
के माथ पठिन धारा 49 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने की प्रस्थापना करती है , 
उक्त धाग 49 को उपधारा ( 1 ) की अपेक्षानुसार ऐसे 
मभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती 
है, जिनके उममे प्रभावित होने की संभावना है और यह 
सूचना दी जाती है कि उम तारीख में , जिम इस अधिसूचना 
मे युक्त राजपन्न जनता को उपलब्ध करा दिया जाता है , 
पैतालीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात 
विचार किया जाएगा । 


( 2 ) ये प्रकाशन की तारीध को प्रवृत्त होंगे । 


2. परिभाषाएं : --- इन नियमों में , जभ तक फि संदर्भ 
से अन्यथा अपेक्षित न हो , - - 

( क ) अधिनियम से चाय अधिनियम , 1953 अभिप्रेत 


किन्हीं में आक्षेप या सुझाव पर, जो इस प्रकार विनि 
दिष्ट अवधि मे पहले उक्त प्रारूप की बावत किसी व्यक्ति 


( ख ) " लेखा अधिकारी " में बोई का लेखा अधिकारी 

अभिप्रेत है ; 
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( 4 ) " मनापी बाप 4 के ग्रीन ठिन बाय 

निमका बना औई की किसी , जिनमें प्रादेशिक निया 
वोर्ड अभिप्रेत है ; 

या " उप प्रादेगिक कार्यालय की है . द्वारा लगाया गया हो , 
( घ ) “ अध्यक्ष में चाय बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है संबंधित पदधारी द्वारा जिसमें इसका पता लगाया है, इस . 

मोर नत्ममय अध्यक्ष की शक्तियो का प्रयोग लिए उत्तरदायी पक्षकार द्वारा ऐसी हानि की पूर्ति कर 
करने वाला कोई व्यक्ति भी सम्मिलित है ; 

दिए जाने पर भी अगले उच्च प्राधिकारी के साथ -साथ वि 
( स.) "मु प्रादेशिक कार्यपालक में बोर्ड का मुख्य 

प्रा . और म . ले . अ . को रिपोर्ट करेगा । मह रिपोर्ट नत्य 

पश्चात अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी जो यदि ऐसी 
प्रादेशिक कार्यपालक अभिप्रेत है ; 

हानि बटाटे खाने आने जाने की उसकी क्षमता से अधिक 
( च ) “ समिर" अधिनियम की धारा 8 के अधीन बोर्ड 

नहीं है तो अन्तिम मप में उमका निपटान करेगा । 
द्वारा गठित कोई ममिति अभिप्रेत है ; 

( 2 ) 300/- र प्रत्येक से अधिक की गेमी मनी 
( छ ) “मक्षम अनुशामन प्राधिकारी से यथास्थिति, केन्द्रीय 

हानियों की अध्यक्ष की रिपोर्ट और उसके द्वारा प्राप्त ऐमी 
मरवा , बोई , अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अभिप्रेत है ; 

रिपोर्ट जिन्हें वह उपनियम ( 1 ) के अधीन अन्तिम का 
( अ ) "उपाध्यक्ष में बोर्ड का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है ; 

से नहीं निपटा सकता, यथास्थिति , समिति बोर्ड को प्रस्तुत 
( झ ) “ वि . .. और म . ले . अ . " से बोर्ड का वित्त मलाह . 

की जाएगी । 
___ कार और मुख्य लेखा अधिकारी अभिप्रेत है ; 

5. हानि का पता लगाना : 
( ज ) “वित्त वर्ष में आगामी 1 अप्रैल को प्रारंभ होने 

भूल , उपेक्षा , कपट , चोरी और बोर्ड की सम्पत्ति और 
वाला पीर आगामी 31 मार्च को समाप्त होने वाला धन के प्रति असावधानी से उद्भूत हानियों का पता जैसे ही 
वर्ष अभिप्रेत है ; 

बोर्ड के किमी पदधारी को लगता है उक्त पदधारी सुरन्त 
( ट ) “ धन ” से अधिनियम के अध्याय 5 के अधीन बाई 

अपने अव्यवहित वरिष्ठ अधिकारी को उसकी रिपोर्ट करेगा । 
द्वारा प्राप्त धन अभिप्रेत है ; 

( 2 ) किसी वरिष्ठ अधिकारी को उपयुक्त उपखंड 
( क ) “ पदधारी से बोर्ड अधिकारी और कर्मचारी अभिप्रेत ( 1 ) के अनमार रिपोर्ट प्राप्त होने पर, उक्त परिष्ठ अधि . 

है जिसमें बोर्ड में प्रतिनियक्ति पर पदधारी भी कारी धन और बही - मूल्य के रूप में हानि की मात्रा अभि 
सम्मिलित है ; 

निश्चित करेगा और ऐसी हानि के लिए मख्य रूप से 
( इ. ) " अनुसूची से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत 

उत्तरदायी व्यक्ति व्यक्तियों को भी उपशित करेगा और 
अपने अधीनस्त अधिकारी ( यों ) में रिपोर्ट प्राप्त होने की 

तारीख से 21 दिन के भीतर, प्राथमिक जांच पूरी करके 
( अ ) " सचिव " से बोर्ड का मचिव अभिप्रेत है ; 

इमकी एक विस्तृत रिपोर्ट , यथास्थिति , वि . गं . और ज . ले . 
( ण ) “ भंडार " में अभिप्रेत है ऐसी सभी वस्तुएं और सामग्री अ . तथा मचिव और / या मम्दय प्रादेशिक कार्यकारियों को 
जो चाय बोर्ड के उपयोग के लिए क्रय की गई या 

प्रस्तुत करेगा । 
अन्यथा अजित की गई है जिसमें केवल विस्तार योग्य 
और निर्गम योग्य उपयोग में आ रही या विनिर्दिष्ट 

3. उपरोक्त उपनियम ( 1 ) और ( 2 ) में यथाविहित 
प्रयोजन के लिए संचयित वस्तु ही नहीं, अपित संयंत्र , 

कार्रवाई करने के अतिरिक्त ऊपर उल्लिखित प्राधिकारी 
मणीनरी, उपकरण फर्नीचर , उपस्कर फिक्मभर की 

आग लगने , चोरी होने आदि के परिणामस्वरूप बोई की 
प्रकृति का अनपयोज्य स्टाक भी सम्मिलित है किन्तु 

मम्पत्ति की अन्तलिन तत्विक हानि या नाश की दशा में 
इसमें किसी पुस्तकालय में की पुस्तक प्रकाशन और 

नीचे उपदशित उपबंधों का पालन करेगा । 
नियतकालिक पत्रिका नहीं है । 

( 1 ) किसी कार्यालय संस्थापन में संदिग्ध चोरी , कपट , 

प्राग लगने आदि के कारण तात्विक हानि होता है तो जांच 
. 3. शंकात्रों को दूर करना : जहां इस नियम के किन्हीं 

के लिए ऐसे मामलों की रिपोर्ट मदैव पुलिस को की जाएगी । 
उपमंधों ये निवर्धन के संबंध में कोई शंका उदभत होती है 

इस बात का ध्यान में रखते हुए कि जितना समय बीतेगा 
तो मामला केन्द्रीय सरकार के विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट 

उतनी ही पुलिस जांच में प्रमुविधा होगी । रिपोर्ट को पुलिम 
किया जाएगा । 

के पास किस स्तर पर भेजा जाए इसका प्रयधारण करने 
गबन और हानियां : 

के लिए बोर्ड वि क का प्रयोग करेगा । 


( 1 ) चाय बोर्ड द्वारा या उसके निमित्त धारित 300 
सपार अधिक किसी धन , सामान या अन्य सम्पत्ति की 
गवन या अन्यथा द्वारा कारित हानि , जिसके अन्तर्गत अस्तित्व , 
जांच के परिणाम मूसित की गई हानि या कमी भी है , 


( 2 ) उपरोक्त अनदेशों के प्रयोजन के लिए सभी हानियां 
जिसमें संदिग्ध अभिध्वंस के कारण 10, 000 रु . निर्धाग्नि 
मुल्य या अधिक की संभावित हानि है को तात्विक हानि 
" मानी जाएगी । मंदिग्ध अभिध्वंस के सभी मामले लत्पश्चात 


करेगा । 
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तत्परता से , प्रान्सबलित हानि मुल्य को दृष्टि में लाए बिना 

( 2 ) बोर्ड, साधारण या विशेष प्रादेश द्वारा इन नियमों 
पुलिस को रिपोर्ट किए जाएंगे । 

के अन्तर्गत पाने वाले मामलो की बाबत बोर्ड में निहित 
( 3 ) एक बार पुलिस प्राधिकारी को रिपोर्ट कर दी 

में अनधिक शक्तियों को , यथास्थिति , समिति या अध्यक्ष या 
जाने पर मभी गम्बद्ध व्यक्तियों को पुलिस की जांच में मचिव को प्रदान करेगा : 
महायता करनी चाहिए । ऊपर यथा उपदर्शित पुलिस प्राधि 

परन्तु यह कि हन नियमों के अधीन कोई शश्मि पुनः 
कारी में उनको निर्दिष्ट सभी मामलों की औपचारिक जांच 

प्रत्चायोजित नहीं की जाएगी । 
रिपोर्ट प्राप्त की जानी चाहिए । 

( 3 ) अनुसूची में विनिदिष्ट शक्तियों का प्रयोग , 
. दानि की यमुली :-- - 

यथास्थिति , सोई या ममिति या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या 
इन नियमो द्वारा 5 के उपखंड ( 2 ) के अनुसार उस मचिध बाग किया जाएगा , परन्तु यह कि --. 
उपखंड ( 2 ) में उल्लिखित प्राधिकाग्विा द्वारा रिपोर्ट प्राप्त 

( क ) हानि विसी मे नियम या प्रक्रिया में जिगम 
कर लिए जने पर, हानि के लिए जिम्मेदार पदधारी के 

संशोधन के लिए केन्द्रीय सरकार का प्रादण अपेक्षित हो 
विरुद्ध जिम्मेदारी नियत करते हुए उसे अन्तिम रूप से 

त्रुटि प्रकट नहीं करती है । 
ममाप्त कि जाएगा , उसके पश्चात् मामले के अन्तिम 
विनिप्रचार के लिए उस अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा । 

( ख ) पदधारी द्वाग कोई ऐगी गंभीर अपेक्षा नहीं की 
परन्तु यह कि एक मुश्त वसूली या किश्तों में वसूली किए गई जिगके लिए मक्षम अनशशायनिक प्राधिकारी द्वारा अन . 
जाने का विनिश्चय पूर्णत : अध्यक्ष का विवेकाधिकार होगा । शासनिक कार्रवाई की जाए । 
( 2 ) इसमें इसके पहले किसी बात के होते हुए भी , 

9 दुर्घटना :- - 
पुस्तकालय की पुस्तके या जनलो प्रादि की हानि का , जैसे 

स्थाबर सम्पत्ति जैसे भयन , संचार , अन्य कार्य को अग्नि , 
ही पुस्तकाध्यक्ष को पता लगेगा । वह तुरंत ही ऐसे पदधारी 

बाढ़, तूफान , भूकम्प या किसी अन्य प्राकृतिक कारणों से 
के नाम जिसे इस प्रकार गुम हुई पुस्तक जारी की गई थी , 

हई गंभीर हानि की रिपोट संबंधित प्रधानम् थ प्राधिकारी 
दर्शात हाए मचिष और वि . म . और म . ले . अ को रिपोर्ट 

द्वारा प्रायिक चैनल के माध्यम से सरकार को सुरन्त की 

जाएगी । 
( 3 ) उपरोक्त रिपोर्ट प्राप्त किए जाने के शीघ्र पश्चात 

10. हानि की जिम्मेदारी : - - 
सचिव, हानि के लिए जिम्मेदार पदधारी से , आदेश पारित 
किए जाने के 21 दिन के भीतर यथास्थिति , पुस्तक या 

प्रत्येक अधिकारी बह पूरी स्पष्टतया समझेगा 
जर्नल का प्रतिस्थापन करने का आदेश करेगा । 

कि उसके द्वाग किए गए कपट या उपेक्षा 
( 4 ) हानि के लिए जिम्मेदार पदधारी द्वारा नियत 

द्वारा बोर्ड को हई किमी हानि की व्यक्तिगत उम पर जिम्मे 
अवधि के भीतर पुस्तक का प्रतिस्थापन करने में असफल 

दारी होगी और वह किसी अन्य अधिकारी द्वारा किए गए 
रहने पर , पुस्तकाध्यक्ष द्वारा पुस्तक की प्राक्कलित कीमत 

कपट या उपेक्षा के कारण उद्भुत किसी हानि के लिए 
उपशित करते हुए वि . मं . और म . ले . अ . को रिपोर्ट 

उस सीमा तक व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा जिस तक 
की जाएगी जो इसके पश्चात इस प्रकार खोई गई पुस्तक 

उस हानि में उमका अभियान, उसका अपना योगदानी कार्य 
का गल्य अभिनिश्चित करेगा और उक्त पदधारी से इस 

या अपेक्षा दर्शाया जा सकेगा । 
खंड के उपखंड ( 1 ) के उपबंधों के अनुमार सोई हुई पुस्तक 

11. भावी हानि का निवारण : - -- 
की कीमत की वसूली का आदेश करेगा । 

सचिव द्वाग , प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बट्टे खाने हानी 
7. बट्टे खाते डाली जाने वाली हानि के प्रकार :---- 

गई हानियां की तिमाही रिपोर्ट केंद्रीय मरकार और मा 
उपरोक्त खंड के 5 अधीन पता लगाई गई हानि से बोर्ड का प्रस्तुत करेगा , जिमम हानि के लिए कारण और उम 
भिन्न ऐसी हानियां जो उपरोक्न खंए 6 में अधिकथित प्रकार की हानि के प्रवर्तन के निर्धारण के लिए निदानान्मया 
प्रक्रिया का पालन करने के बावजूद अबसूलनीय हो गया है, उपाय दर्शित किए जाएंगे । 
बट्टे खाते डाला जाएगा । परन्तु यह कि ऐमी हानियां , 
अपेक्षा, कपट, चोरी , भूल या अमावधानी के कारण न हुई 

12. यदि केंद्रीय सरकार और/ या बोई यह पाता है 
कि हानि से प्रक्रिया मही नियमों में कोई मूल वृटि प्रकट 

होती है जिसके संशोधन के लिए वित्त मंत्रालय ने 
8. बटुं बात डालने की शक्ति : -- 

वरिष्ठ प्राधिकारी का आदेश अपेक्षित है, तो उन्हें जमे 
( 1 ) इन नियमों और साधारण वित्तीय नियम तथा 

निघानात्मक कार्रवाई के लिए ऐसे प्राधिकारी की जानकारी 
वित्तीय शक्तियों का प्रत्वायोजन नियम , 1978 के उपबंधों 

में लानी चाहिए । 
के अध्यधीन रहने हए , हानियों को बट्टे खाते डालने संबंधी 
बोर्ड की शक्तियां वे होंगी जो अनसूची में विनिर्दिष्ट की 

[ फा . सं . टी . - 1 1011 / 1/ 00 -प्लांट ( प.) ] 
गई हैं । 

प्रार , चन्द्रशेखर , संयुक्त सचित्र 
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- - - - 


- - 


--- - - - - - - - -- - - 


अनुगूची 


कम 


हानि की प्रकृति 


प्राधिकारी 


धानोर सीमा जिम ततः प्रत्ये मामले मे 
हानि बट्टै खाले गा मकेगी । 


सं . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


मामान या धन की , जिसमें 
स्टाम्प और पुस्तकालय को 
पुस्तक भी है. प्रथमूलनीय 
हानियां 


बोई 

5 . (0 0() F . 
ममिनिया 

2, 500 . 
( कार्यकारी निर्गनर्धन समिति , 
विकास समिान , अम कल्याण समिति ) 
अध्यक्ष 

1, 000 रु . 
उपाध्यक्ष 

500 रु . 
मचिध 

200 रु . 


- - - - --- - - -- -- - - - -- - 


. 


. 


. 


- 


- -- - -- --- -- - - - - - - -- ---- 


- - - - 


- - - 


- - - - - - ---. .. 


- - - 


- 


- - 


- - - - 


- 


- 


- - - - 


- - 


- - - - - 


- 


- 


-- 


- 


- 


- - - 


- 


. - - 


2. अधमूननोर ऋ 


या अग्रिम 


बार 


5, 000 . 
ममिनियां 

22 500 रु . 
( कार्याकारी , निर्यात संवर्धन 
समिति , विकास 
समिति ) 
अध्यक्ष 

1 (2005 . 
उपाध्यक्ष 

500 रु . 
सचिव 

200 रु . 


बोर्ड 


( वर्षों में ) जो भी बाद में हो , वह निम्नन मार 


नियत की गई है । 


3. मोटर यानों को 

अनुपयोगी धोपित 
किया जाना । 


गान का प्रकार 


किलो मीटर 


वर्ष 


1 , 50 . 000 


18 प्र . श . ( आर. ए . टी ) से न्यन फिट 
किए गए मोटर यान 


4. अन्य धनीय हागियां 


अध्यक्ष 


* 1,000 रु . 
बोई के निवास स्थानों को बावन अवसूलीय 
भाटक नकसान की दगा में जिससे फर्नीचर 
भाना-प्रभार या नेवा प्रभार भी है । ) 


@ चाप अधिनियम, 1954 के नियम 36 के अनुसार । 
* चाय बोर्ड उपविधि , 1955 की उपविधि 52 के अनुसार । 
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MINISTRY OF COMMERCE 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 29th November, 1995 
G .S . R . 765 ( E ).-- - The following draft rules which 
the Ceniu Government proposes to make in exer 
cise of the powers conferied by sub -scction ( 1 ) of 
Section 49 read with clause ( ja ) of sub -section ( 2 ) 
of Section 49 of the Tea Act, 1953 ( 29 of 1953 ) 
is hereby published as required by sub - section ( 1 ) 
of the said Section 49 for tha information of all 
persons likely to be affected thereby, and noticc is 
hereby given that the said draf will be taken into 
consideration 01 or after the expiry of a period of 
forty five days from the date on which the copies of 
The official Gazet e containing this Notification is 
made available to the public , 


Any objection or suggestion which may be recei . 
ved from any person with respect to the said draft 
before the period so specificd will be considered by 
the Central Government. Any person desiring to 
make any objuction or suggestions in respect of the 
said draſt rules , inay forward the same for considera 
tion by the Central Government within the period 
so specificd above !o the Secretary , Ministry of 
Commerce, Udyog Bhavan , New Delhi. 

DRAFT RULES 
1 . Short Title and Commencement. - ( 1 ) These 
rules may be called the Tea Board (Write Off 
Losses ) Rules , 1995. 

(2 ) They shall come into force from the date 
of their publication . 


(i ) " F . A . & C . A . 0 ." means the Financial 

Adviser and Chief Accounts Officer of the 

Board ; 
(1) " Financial Year " means the year be 

ginning on Ist of April and ending on the 

31st March following ; 
(k ) “Money " means money received by the 

Board under Chapter V of the Act ; 
(1) " Official" means officers and employees of 

the Board including officials on deputation 

to Board ; 
( m ) " Schedule " means Schedule attached to 

thiese Rules ; 
( 1 ) " Secrclary means Secretary of the Board ; 
(0 ) " Stores" means all articles and materials 

purchased or otherwise acquired for the 
use of Tea Board , including not only ex 
pendable and issuable articles in lise or 
accumulated for specific purpose but also 
articles of dead stock of the nature of 
plant, machinery , instrument, furniture , 
equipment, fixtures but excluding books, 

publications and periodicals in a library . 
3. Removal of Doubts .-- -Where a doubt arises as 
to the interpretation of any of the provisions of this 
sule , the matter shall be referred to the Central 
Government for decision . 

4 . Defalcation and Losses . -- ( 1 ) Any loss ex 
ceeding Rs. 300 of shortage of money , stores or 
other properties held by or on behalf of Tea Board , 
caused by defalcation or otherwise including losses 
and shortage noied as a result of physical verifi 
cation which is discovered by uny branch of the 
Board including Regional, Zonal and Sub - Regional 
Olives, shall be immediately reported by the official 
concerned who has detected the loss to the next 
higher au !hority as well as to the Accounts Officer 
and F . A . & C . A . O . even when such loss has been 
made good by the party responsible for it and there 
after submitted to the Chairman who will deal with 
them finully if the losses involved does not exceed 
amount which he is competent to write -off the loss . 


2 . Definition . In these Rules, unless the context 
otherwise requires : 

(a ) " Act" mcans the Tea Act, 1953 ; 
(b ) " Aucounts Officer” means the Accounts 

Officer of the Board ; 


by the partyChairmanved 
does 


( c ) " Board " means Tea Board constituted 

under Section 4 of the Act ; 
( d ) " Chairman " means Chairmau of the Tea 

Board and includes any person cxcrcising 
for the time being the powers of the 
Chairman ; 


( c ) “ Chief Regionul Executive " mzans the 

Chief Regional Executives of he Board ; 


( f) " Committce " means any committee consti 

tuted by the Board under Sec ion 8 of ulic 
Act ; 


( 2 ) Reports of the Chairman in respect of all 
losses exceeding Rs. 300 each and reports received 
by him which he cannot dispose of finally under 
Sub - Rulc ( 1 ) shall be submitted to the Committee 
Board as the case may be . 

5 . Detection of losses. ( 1 ) Logses arising our of 
mistake , negligence , fraud , theft and carelessness 10 
the property and moncy of the Board as soon as 
may be detected by an official of the Board shall 
forthwilh be reported by the said official to his / 
lier immediate superior officer ; 

(2 ) On receipt of report as per Sub - Clause ( 1 ) 
aborc by a superior officer , the said superior officer 
shall ascertain the quantum of loss in terms of 
money and book - value and also indica e the person 
persoas primarily responsible for such loss and on 
completion of such preliminary investigation shall 
withio 21 days from the date of receipt of the report 


( g ) " Competent Disciplinary Authority" means 

the Central Government, the Board , Chair 
man , Deputy Chairman as the case may 

be ; 
(b ) " Deputy Chairnian " means the Deputy 

Chairman of the Board ; 


" -S 


ASLI - 


(3) in obal Executives4,0. und Somit a detai 


loss docs edure, the ame Central 
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from his subordinate officer ( s ) , submit a detailed Provided that sucb losses have arisen not due to 
report to the F . A . & C . A . 0 , and Secretary and or ocgligence, fraud , theft, mistake or carelessness. 
Chicf Regional Executives as the case may be. 
( 3 ) In addition to taking action as prescribed in 

8 . Power to Write Ofl . - ( 1 ) Subject to the provi 
Slib - tules ( 1 ) and ( 2 ) above , the authorities men 

sions of these rules and the relevant provisions of 
tioned above shall follow the provisions indicated 

the Gencrai Financial Rules and Delegation 
below in cases involving ma crial loss or destruction of 

of Financial Powers Rulcs, 1978 , Board shall in rela 
Board s property as a result of fire , theft, etc . 

tion to write oſſ losses have the powers specified in 

the Schedule . 
( 3 ) (i) When material losses due to suspected theft 
fraud, fire etc . occur in any office installation , such 

( 2 ) Board inay be General or Special Order , confer 
cases should invariably be reported to the police for 

powers not exceeding those vested in the Board , upon 
investigation . The Board should exercise its discre 

the Committecs or Chairman or Deputy Chairinan or 
tion in de ermining at what s age reports should be 

Secretary as the case may be in tespect of matters 
sent to the police keeping in view the fact that the 

covered by these rules . 
police investigation will be increasingly handicapped 
with lapse of ime. 

Provided that no power under these rules shall be 
( ii) For the purpose of the above instruction all redelcgated . 
losses excepting the losses due to the suspected sabo 
tage , of the assessed value of Rs. 10 , 000 and more ( 3 ) The powers specified in the Schedule may be 
shall be regarded as material". All cases of suspected exercised by the Board or Committces, or Chairnian 
sabotge shall be reported to the police promptly or Deputy Chairman or Secretary as the case may be 
irrespective of the value of the loss involved . 

provided thal- - 
( iji ) Once the matter is reported to the police 

( a ) the loss does not disclosc a defect in any 
authorities , all concerned should assist the police in 

rules or procedure , the amendment of which 
their investigation . A formal investigation report 

requires the Order of the Central Govern 
should be obtained from the police authorities in all 

ment ; 
cases which are referred to them as indicated above , 

6 . Recovery of the losses.- ( 1) The report as per (b ) there has not been any serious negligence 
sub - clause ( 2 ) of Clause 5 of these Rules when recei 

on the part of any official which may call for 
ved by the authorities mentioned in the said sub 

disciplinary action by the Competent Disci 
clausc ( 2 ) above shall be finally concluded by fixing 

plinary Authority . 
responsibility against the official responsible for the 
loss and thercafter shall be submitted to the Chairman 

9 . Accidents . - Any serious loss of immovable pro 
for a financial decision in the matter. 

perty , such as building , Communications, other works 

caused by fire , flood cyclone, earthquakc or any other 
Provided that decision for lump sum recovery or Datural cause shall be reported at once by the sub 
recovery by instalmen s shall be the exclusive discre ordinate authority concerned to Government through 
tion of the Chairman . 

the usual channel. 
( 2 ) Notwithstanding anything contained herein 

10 . Responsibility for Loss . - Every officer shall 
before , Loss of Library Books and journals etc . as soon 

rcalize fully and clearly that he will be held per 
as may be detected by the Librarian shall forthwith 

sonally responsible for any loss sustained by the Board 
be reported to the Secretary and F . A . & C . A . O , show 

through fraud or negligence on his part and that he 
ing naine of the official to whom the book so lost was 

will also be held personally responsible for any loss 
issued . 

arising from fraud or ncgligence on the part of any 

other officer to the extent to which it may be shown 
( 3 ) Soon after the receipt of the report as above , 

that he contributed to the losses by his own action or 
the Secretary shall order replacement of the book or 

negligence . 
journal etc . as the casc may be , from the official res 
ponsible for thc loss within 21 days from the date of 

11. Prevention of future losses. --- ( 1 ) A quarterly 
passing of the order . 

s atement of write off losses for each financial year 
( 4 ) Failure to replace the book on the part of the should be submitted by the Secrctary to le Central 
official responsible for the loss within the stipulated Government and or Board indicating the reasons for 
period shall be reported by the Librarian indicating 

the loss and the remedial measures taken 10 prevent 
the estimated price of the book to F . A . & C . A . O . who the recurrence of that type of loss . 
thereafter shall ascertain the replacement value of 
the book so lost and shall order recovery of the price 

( 2 ) If the Central Government and or Board finds 
of the book lost from the said official as per provisions 

that the loss reveals some basic dcfect in the rules 
of sub -clause ( 1 ) of this clause . 

of procedure , the amendment of which requires orders 

of superior authority in the Ministry of Finance , thev 
7 . Types of Losses to be writen off.- - Losses other 

should bring the same to the no‘ice of such superior 
than those which have been detected under Clause 5 

authority for remedial action . 
above and have become irrecoverable in spite of 
observancc of procedure laid down in clausc 6 above, 

( F . No. T - 1101111 90 - Plant ( A ) ] 
shall be written off. 

R . CHANDRASHEKHAR , Jt. Secy , 
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- 


- 


- 


- L 


A 


JILLE 


SCHEDULE 


-- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


Nature of Loss 


Authority 


Sl. 
No. 


Monetary Limit upto which the 
less may be written off in 
oach caso 
- - - - - - - - - - - - - - - 


- - - 


- - - - 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- -- 


Rs. 


5 ,000 
2 , 500 


1 . lorecoverable Losses of Stores Bourd 

or inoney including Stamps Committees 
and Library Books 

( Exccutive, Export Promotion 

Committce, Development Com 
mittee , Labour Welfare Com 
mittee ) 
Chairman 
Dy, Chairman 
Secretary 


1 ,000 

500 
200 


- 


- - - 


2 . Irrecoverable loans or advan 

ces 


5 ,000 @ 
2 , 500 


1. 


Board 
Committees advances 
( Executive , Export Promotion , 

Committee , Development Com 
mitee, Labour Welfare Committ 

ee ). 
Chairman 
Dy . Chairman 
Secretary 


1 , 000 

500 


200 


3 . Condemnation of Motor Vehi- Board 


( in years) whichever is reached later , have 

been fixed as under 


با1 


Type of Vehicle 


Kms. 


Years 


2 


3 


Motor Vehicles 

fitted with less 
than 18 hp (RAC ) 


1,50 ,000 


4 . Other monetary Losseg 


Chairman 


Rs. 1, 000 * 
In case of irrecoverablc rent damages 

( including furniture hire charges and 
service charges ) in respect of Board s 
residential accommodations. 


V 


@ As per Tea Rule 36 of Tea Rulcs, 1954 
* As per Tea Board Bye Laws 52 of Tca Board Bye Laws, 1955 . 
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